Magdalena z hr. Wodzickich 
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po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 8 stycznia 1944 r. we Lwowie. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 21 stycznia 1944 roku o godzinie 9 rano 
w kościele XX. Zmartwychwstańców w Krakowie, przy ul. Łobzowskiej 


o czym zawiadamia ° 
rodzina. 


Zaktad pogrzebowy ,,CONCORDIA“ 
Jana Wolnego 


neki Drukarnia Związkowa. Krakow, Mikołajska 14 
K raków, pl. Szezepanskiel. 2. T 103-31. arma 


